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安全上のごミ主意 


本製品をま全に使用するた助こ、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みくださし、。 


A 


CAUTION 


I RISK OF ELEC 


: TRIG SHOCK. 


lA 


WARNING: 

TO REDUCE THE RISK OF RRE OR 
ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE 
THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE. 


を意 


感電の恐れあり] 


AVERT 旧 SEMENT: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE 


A 警告 


この表示を無視して誤った取扱し、 
をすると、人が死こまたは重傷を 
負ラ可能性が想定される内宮を 
示しています。 


/K を意 


この表ちを無視して、誤った取扱 
いをずると、人ぴ傷害を負5可能 
性が想定される内容および物的 
損害のみの誇生び想定される内 
容を示しています。 


0 

€) 

の必ず守5なければな5ない事項を表す表示です。 

at 電源プラグをコンセントから取り外すことを 
巧含表す表示です。 


禁止表示でず。 


接軸禁止です。 


分解禁止表示でず。 


I 么警告 


分解禁止 


参分解/修理/改造しないでぐださい。 
义災、感電などのを険性がありまず。 


0 雜醫品の内部に金属物や液体を入れないで 
<ださい。 

禁止 敦品の故障、火が、感電などの危険性があります。 


运 

フラグの 
取りがし 


参においや音がずるなど異常を感じた場さは、 
ずぐに電源プラグをコンセントから巧を、 
サービスセンターまでご連結ぐださい。 


0 m 絶対に 60’CUth の高温で放置しないで 
<ださい。 

禁止 火ぶの危険性げありまず。 


I A ミち意 


0 

禁止 


• 湿気やほこりのをし、場所、直射日光のあたる 
場所での使用、保管は避けてください。 

製品の故障、义災、感電などの原因になりまず。 


0 参接続ケースレなどを無理に脚； f たり、強く 
引っ張ったり、過大な力を加えないでください。 

が* 製品の故障、火災、感電などの原因になりまず。 


0 

禁止 


参製品の出力音量を最ルから少•しずつ上げて 
適切に調置してください。 

過度の音量は、聴覚に悪影響を与える恐れが 
おじます。 


♦ におし、や音びするなど異常を感じた場合は、 
こ ずぐに電源フラグをコンセントか5巧き、 

サービスセンターまでご連結ぐださい。 

フラグの 
取りかし 
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製品紹介および特長 


■ HUD - mxl の概要 

同級最高のクオリティを目指し、長年の開発と調整期間を経て完成した本製品は、 
24 bit /96 kHz 対応の US 巨2.0才ーディオコント□-ラと Wolfson 社の最高級 D/A 
コンパータである WM 874 日 （117 dB ) を搭載し、音質において最も重要な 0 PAMP や 
コンデンサーにも高級部品を採用しています。 

また安定的かつ超おノイズの PCB 設計技術をちとに、デジタルとアナ□グ回路の組み台わせ 
を最適化し、ケースもシンプルで高級なイメ ージに仕上げました。 USB ポートに差し込むだけ 
ですぐに使用ができ、日 S を問いません。 

スピーカーとヘッドフォンの両方に Hi - Fi 才ーデイオを提供する USB DAC です。 


■ 24 bi 1:/9 色 kHz 高音質再生 

本製品に搭載された USB 2.0才ーディオ]ント□-ラは、最大 24 bit /96 kHz で録音した高音 
質音源を損なラことなく再生します。 

デジタルデータをアナ□グ信号に変換させる Wolfson 社の 24 bit/l 92 kHz 、 ダイナミック 
レンジ11 7 dB の高性能 D / A コンパ‘一夕で、原音に限りなく近い音で再生します。 


—高性能ヘッドフオンアンプ 

増えつつある Head - Fi ユーザーのために、強力且つノイズレベルの低いヘッドフオン用の 
日 PAMP (アナ□グデパイス社の AD 8397) が搭載され、1目 n のイヤホンか日3吕 n 〜3日0 
0のヘッドフオンをデフオルト状態で使用できまず。また、本体内部にあるジャンパ ( JP 4、 
JP 已)を装着すると、3日00〜60日0の高インピーダンスのヘッドフオンまで完全に対応 
します。ヘッドフオン端子として同じ出力を持つフオン端子、ステレオミニ端子の2つを 
装備し、変換アダプター(音質低下をおく恐れ有)無しでもユーザー様がお手持ちのイヤホン 
やヘッドフオンを、そのままご使用いただけまず。 


" 八イフアイスピーカー出力 

RCA ライン出力部に TI 社の Hi 旨 h Performance OPAMPrOPASl 34」を搭載。 
Hi - Fi スピーカーとの接続時に Hi - 円オーディオ機器最高のサウンドを体感できます。 


>最上級 0 PAMP の搭載 

高音質再生において重要な D / A コンバータの出力部には、 THD+N 0.00日3%を実現したノ 
イズレベルの低い National Semiconductor 社の LME 498 日日 （High Fidelity Audio ) 
が交換巧能ソケットに装備されています。ヘッドフオンとスピーカー出力部にはそれぞれ 
AD 83 日 7( Hi 旨 h Output Current ) と日 PA 2134( Hi 呂 h Performance、Ultra Low 
Disto け ion ) が、 SMD タイプで搭載されていまず。 
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製品紹介および特長 


—最上級コンデンサーの採用と安定した電源回路設計 

コンデンサーち音質において重要なパーツの1つです。カップリングとフィルターコンデンサ 
-で世界的に有名な WIMA 社の高級フィルムコンデンサーを採用し、 D / A ] ンバータと 
OPAMP のま電源部に OSCON、Low ESR 、 タンタルなどを使用しました。 

また安定性とノイズ特性に優れたコンデンサーと、効率の高い RegulatoMC 6 個を备部分別 
に使用して、電源か日のノイズ発生を最小限に抑え、ま定的でクリーンな電源を主要パーツに 
供給するよラ設計されていまず。 


—アダプターの 電源自動 ON / OFF 機能 

パソコンの電源が日 N になり US 巨才ーデイオデバイスが認識されると、 

自動的にアダプターの電源も日 N になります。またパソコンの電源が OFF になると、 
アダプター電源ち日 FF になります。 


—スピーカー 保護回路搭載 

高い出力で音を再生する際に出カセレクタースイッチを切り替えると、瞬間的に大さな信号が 
スピーカーに 流れ込みます。 

この時、一時的に信号をブ□ックし、スピーカーをな護する回路が搭載されています。 


■ 高品質のデジタル出力 ( S / PDIF 方式） 

光デジタル出力 ( OPT に AL ) 端子が搭載され、最大 24 bit / 日 6 kHz の Bit Perfect の PCM 信 
号と AC 3 (Dolby Di 旨 ital / DTS)Pass Through デジタル信号をが部機器(レシーバ、 
デコーダが内蔵された日.1チヤンネルスピーカーなど)へ無損失のまま転送します。 

—内部再生音の録音機能 

パソコン內部か5再生する全ての音は、本体の回路上でデジタルデータのままループバツク 
でさるよラに設計され、無損失録音が可能です。 
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主な仕様および製品構ぶ 


—まな仕様 

• Interface : USB 1 .1 and USB 2.0 Full Speed compliant 

• Resolution/Sampling rate : 24bit / 96kHz 

• D/A Converter : 24bit / 192kHz ,117dB SNR 

• Headphone Impedance :16 ~ 600 ohm 

• Line Out / Headphone Connectors : RCA / Stereo phone & Stereo mini 

• Digital 0 山 （ S/PDIF): Optical 

• OS ： Windows XP / 2000/ 2003 / Vista / Windows 7 ， Mac OS X 

• Dimensions :100 (mm) x 105(mm) x 29(mm) / 244g 


—製品構成 

- HUD-mXl 本体 
-マニュアル（保証書含む） 

-電源アダッブター ( DC 1日 V / 0.已 A 〜1 A ) 
- RCA ケーブル （1 .已 M ) 

- US 巳ケーブル （A to B Type . 1.己 M ) 

-ゴム足（本体固定用） 


《製品構成にアフリケーシヨン/ドライバー設置 CD は含まれておりません。 
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を部のを祝と説明 



①&感ヘッドホン出力 （ 6.3 mm ステレオフオン/ 3.5 mm ステレオミニ） 

イヤホンまたはヘッドフォンを接続する端子で、二つの端子は同じ出カインピーダンスを 
持っていまず。 


③出カセレクタースイッチ 


ヘッドフォン出力とライン出力のどち曰かを選択します。 

上はヘッドフォン、下はライン出力です。 

® インジケーター （ Indicator ) 

パソ]ンの電源が日 N にな〕ても LE □は点むしませんが、 USB 才-ディオデパイスが認識され 
るとオレンジ色に点口し、再生待機モードになります。 

再生時に LED はグリーン色に変わります。 

感 ボリューム調節 

ヘッドフォン出力およびライン出力のボ U ュームを調節しまず。 

《アナ□グボリュームの特性上、ボリュームのつまみを2已％(9時ち向)に設定して 
<ださし、。 

《低インピーダンス （1 6〜32 0) のイヤホンやヘッドフォンをお使いになる場合は、日 S 上の 
デバイスの音量を適切に調節してください。 


A A 接続や結線の際には本体のボリュームを最小にして接続してください。 

ZlA CAUTION ZlA イヤホン、ヘッドフォンむがの機器を接続すると故障の原因になります。 
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を部の名祝と説明 



③デジタル出力 （ Optical 光 出力） 

光デジタルケーブルを接続する端子で、 S / PDIF 方式の PCM 信号および AC 3 (Dolby 
Di 呂 ital / DTS ) Pass Through デジタル信号を出力します。 

レシーバ、デコーダなどと襲ざます。 

》 AC 3 /DTS Pass Through は Windows Vista ( Service Pack 1 L ソ上）および 
Mac OS X のみ、対応いたしまず。 

® USB ポート 

付属の USB ケーブルでパソコン本体にある USB ポートと接続します。 

感電源端モ 

付属の電源アダプター ( DC 1 2-1 己 V )を繫ざまず。 

接続手順：電源アダプターと本体を襲いでか!5、 US 巳ケーブルで本体とパソ]ンを繫ぎます。 
※外す際には逆の順序で行ってください。 

電源アダプター無しでも USB バスパワーで動作しまずが、 US 巳ポートの電源が不安定な場合 
や無電源 USB ノけをご使用の場合、一部のノ ートノ くソコン、または低電力のノ ':ソコンなどでは 
正常的に動作しない場合があります。 

※専用電源アダプターの規格と異なる電源アダプターはお使いにな5ないでください。 

⑩ RCA ライン出力 

RCA ライン出力端子にはプリメインアンプ、パワーアンプ、アクティブスピーカーなどを襲ぎま 
す。※アンブが内蔵されていなし)パッシブスピーカーには必ずアンプを使用して接続してくだ 
さい。 


Ac 藏 A 


結線の隙には規格に合うケープルを使巧してください。 

規格に適ちしないケーブルを使用ずると、接続不良、または機器の故 
障の原因になることがあります。 
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各部のち赖と説明 

ジャンパー設定およびオプションコネクター 



①ヘッドフオン出カゲインジヤンパ ー （ JP 4. JP 己） 

30日〇似上の高インピーダンスのヘッドフォンを用いる場合は、本体内部にあるジャンノ ピ 
ン設定を JP 4、 JP 己にすると、最大のヘッドフォン出力が可能になります。 

-約3日0〜日〇 0 D のヘッドフォンを 

お使いになる際は、2つのピンに 
差し込んでください。 


工場出荷時、デフオルトのジヤ 
ンパーピンは約1日〜3000 
の、片側のみに差し込んであり I 
ます。 


©オプションコネクタ ( JP 1. JP 2. JP 3) 

アナ□グ入力のために準備したコネクターですが、オプションボードへの巧応は未定です。 
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製品の設定と使用方ま 


M Mac OS X での製品設定および使用方ま 

ドライノ のインストールは必要ありません。 Mac に US 巳ケーブルで接続するだけで 、 Mac 
OS X 上で USB AUDIO デバイスとして認識されます。システム環境設定ーサウンドの項 
目で、 HUD - mxl が自動登録されまず。 


©©つ 

サウンド 


©0^ 

サウンド 


[•« ► 1 [ すぺて e* 巧1 


み 

) 1 4 » 1 1すべて《«巧1 


Q 


-1サ。シドエフェクト '占!！-、々\- 

サウンド t 出力 TS» ■の SK 

tfj .ホート ■■ 

巧 g スビーカー 巧 g マーディオ 

デジタル&力 x デジタル出力*—卜 

Audinsi HUD-mxl USB 

SR した S ■め KS: 

"ランス； 巧 

£ 6 

③ 

ち S < g イタ ： as 

巧イニュ ー"- に* ■«« 巧 


；サウンドエフ王クト 


サウンドモ A 力子 i 居■の a 巧 


ポ ーK 


a 巧した K ■の K 在： 
A カレべル： 


-9 が） 


gx ニューパーに 8ISB ホ 


下図の 「Audio MIDI 設定」では、入力/出力の設定が巧能です。 

才ーデイオ入力項目で External S/PDIF Interface を選択すると内部再生音が 
録音でをます。 


600 


Audio MIDI 巧定 


才ーデイオ «■ MIDIS! 


デフオルトの入力： r ホ Audinst HUD*mx1 

フロパティ： 中 Audinst HUD-mx1 


クロックのソース： 
才ーデイオ入力 - 


External SPDIF In 托 rfacc 


iM デフオルトの出力； 1 ザ Au 出 nstHUD-mx1 ’；] 

システム出力： ' ホ Audinst HUD-mx1 ;) 


3 


フ*-マット： 48000.0 Hz 2け-24ビ7ト ト 


ソース： 
フマット： 


Ch 音童つ まみ 


③ 


ピット 


~0 1.00 0.00 

— 〇 1.00 0.00 
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製品の設定と使用方法 


— Windows XP での製品設定および使用方法 

パソコンの USB ポートに接続すると「新しい A - ドウエアの検出」メッセージと共に Windows デフォ 
ルトの USB AUDI 日ドライバーが自動的にインス! — ルされ、[コント□-ルパネル]-[サウンドと才 
-デイオデバイス]-[才ーデイオ]の項目に Audinst HUD - mxl が登録されます。 


再生出力音量設定 

インス!ルした直後、 Windows 上での再生出力音量は約日0%に設定されています。 

※おインピーダンス （1 目〜32オーム)のヘッドフオンやイヤホンを使用する場合は、適切に調節して 
ぐださい。 
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製品の設定と使用方法 


内部再生録音 

Windows の内部再生音が録音できまず。 Windows の右下、タスクバーのシステムトレイにある 
音量アイコンをクリックし、 Windows の録音ミキサーを呼び出して下図のように S/PDIF 
インターフェイスを選択してください。 
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製品の設定と使用方法 


■ Windows Vista, Windows 7 での製品設定および使用方法 


再生出力設定 


サポートされているお式設定 




サンブリングレート設定 


< SPOIF イシターフェイスのプ□パテイ kob 

,r を巧1サボ-巧れているおち1いりレ j ~ 託 feB 1_ 

民走佩す 

巧ちモー巧細さ打るヴシカレレーたビザ h® ■ミさをまがします. 


12わ々ル、16む卜、44100 Hz 【のの g 貢） ， 

►テスが）1 

2かネル.16ビか，1的00 Hz (テ-プレ〕-夕-の5巧 
口かネル、化ビット、32000 Hz (FM テスの巧） 

2がネル、16ビか‘ 44100 HZ に D ©g 目] 

,2种ネル、16ヒ•か、 4SIXI0 HZ (DVD ©gS) 

2巧巧ル' 巧ピ'ル96000 HZ (ス巧マ循頁） 

,2がネル，24 tVK 44X00 Hz (スタジス烟貝） 

2お々ル' 24ヒ•か, 4S000 HZ (ス巧マの S 再） 

2 fV ネル' 24ビ, K 96000 Hz (スタジマめ音育） 



[ 田を《巧ず (D)] 


[ 0 K I [ 科 ;/ tolr )[ せな《 I 


内部再生録音設定 


.>1:^7 ンド ■ (Hafl 


ち J 沒きけウンド i ぶ含 J 

巧のマづイ巧ち？バイスみ■シスト叫お n てし、巧； 



つ於 

Audinst HUD-mxl 
現在れ巧で S ミはん 


( 

— SPDIF イシタ-フェイス 

Audinst HUD-mxl 
蛇がバィス 




«巧の 1 1 破坦ぷぉ S) 1，1 1‘ 力がかし 


L_ OK 一 1 1 irvMZJl 1 「ぶな A) 1 
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製品接続図 





第已章製品接続図 
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OPAMP 交換時のま意事頃 


HUD - mxl は高音質再生において重要な D / A コンパ‘一夕の出力部に OPAMP の 
rLME 4 目860」が装着されています。ソケットち式の 0 PAM 円ま簡単に交換でさ、 
ユーザー様のお好みに応じたサウンドチューニングが巧能です。 




w 















日 PAMP の交挪ホ、おず HUD-mxl リアパネルの電源アダフターと USB ケープルの接続を解除し 
てから行ってください。 

また、 OPAMP 装着時には OPAMP とソケットの向きを間違えないようにごま意ください。 
HUD-mxl に使巧可能な 0PAM 円まステレオ (Dual Type) の DIP ち式で、 OPAMP 駆動電圧は 
±12 V 扮上です。 


- SMD Type OPAMP の場 S ホ、 SMD 一 DIP 変換アダプターをご使用ください。 

- Single Type 日 PAMP の場 S ま、 Sin 邑 le 一 Dua 懐換アダプターをご使用ください。 

※注意 

OPAMP の交換時には OPAMP の向さに十分な注意が必要です。 OPAMP の交換の際に基盤の損 
傷や、機能的な問題が発生した場合、保証期間内であっても無償ヴービスを受ける事ができません 
ので、細むのま意を化って行ってください。 
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製品仕様 


Dimensions / weight 

100 ( mm ) X 105 ( mm ) x 29 ( mm ) / 244 ( g ) 

Headphone Output 

Type 

Maximum Out Level 

Maximum Load Power 

Impedance 

1/4" Stereo phone & 1/8" Stereo mini jack 
±1OVpp (600 Q , when inserts the jumper) 

SOOmW (32 sj ,5Vpp ) 

己 Q (Load : 16 Q ~ 600 £3) 

Line Output 

Type 

Level 

Impedance 

Unbalanced RCA 
±3Vpp max 

200 Q 

USB Audio 

Type 

OS Support 

Max 24bit / 96kHz, USB 1.1 / 2.0 Compatible 

Windows XP / 2000 / 2003 / Vista / Windows 7, 

Mac OS X Compatible 

Digital Audio Output 

Type 

Format 

Sample rate 

S/PDIF Optical on TOS-LINK 32~96kHz 

IEC-609 郎， S/PDIF Compatible 

32, 44.1,48.0, 弧 . 0 kHz 

D/A Converter 

Type 

SNR 

THD+N 

Operating Voltage 

24bit, High Performance 192kHz Stereo DAC 

117dB ( ‘A’ Weighted stereo ®48kHz) 

-104 服 @FS 

24 0V(±12V), 

OPAMP 


D/A Out : LME 49860 (DIP, Socket Type) 

Line Out : OPA2134 (SMD Typ 句 

Headphone Out : A 日 8397 (SMD Type) 

Power supply 

DC 15V/05A-~1A 
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巧守サービスのご案内 


保証(修理サポートサービス)規定 

保証規定の適用にはユーザー登録が必要です。購入日を含む30日凹内にユープー登録を 
完了させて下さい。3日日を経過した場合の修理サービスは有償です。 

• 服売店発行のレシートや配送伝票のない製品、またシ IJ アル番号の確認がでさない 
製品は、本保記制度の対象がとなりまず。 

♦ 保証期間を経過した磬品は、お客様のご要望により有償にて修理を承ります。 

参鸦社むかの第云をによる翰入品(並行輸入品)や海かで購入した製品、中古品や譲渡品の場合、 

本保 i 正制度は適用されません。 

■ 修理につし、て 

な証期間内に適切な使用状態において万一故障した場さには、無償で修理いたしまず。 

なのような場合には、保証期間巧でも有償修理とさせていただきまず。 

参取り扱い上の誤り、不当な改造や修理による故障及び破損 
参お買い上げをの衝突、落下あるいは移送による故障巧び破損 
参义災、異常電圧、天災などによる故障及び破損 
参購入店レシートちしくは配送伝票等のない場合 
参シリアル番号の確認ができない場合 
参保前書の提示のない場合 
参保詔書の未記入、または字句の訂正がある場合 
参ユーザー登録の確認がとれない場合 
• 海外でご使巧になった場合 

■ 修理巧頼方法 

インターネットで醉社ヴポート関連記事 ( h け p :// www . audinst . cDm / jp /) をご参照の上 、 E メール 
( supportjp @ audinst . ccim ) にてお問い合ねだください。 

サポート担当者が、お客様の製品に修理がお夏であると削断させて頂いた場合 

修理をいたしまず。お客様が故障と判断された場合でも、鮮社ヴポートにご相談いただく事で容易に解ミ关されるケー 
スがを数ございます。返品や修理をご破頼になる前に、おず醉社サポートまでお問い合わせください。 

■ 修理サポートをご依頼になる際の確認事項 

修巧をご巧頼になる際には、お分りになる範囲で結構ですので、下記内宮をお手元にご準備頂けまず様、宜しくお願い 
致しまず。 

• お客様のお名前•ご住所•電話番号 ‘E メールアドレス 
♦ 製品名•シリアル番号•販売店•購入曰 
• 製品の接続状況 

[ユーザー登録]- http :// www . audinst . com / jp / 

上記 URL にアクセスしていたださ、ユーザー登録ページで必要事項の入力をお願い致しまず。 


WebSite : www.auainst.com 
E-mail : support@audinst.com 


贷 2009 Audinst Inc. HUD-mxl are trademarks of Audinst. 
Audinst, the Audinst logo, HUD Series and HUD-mxl are 
trademarks of Audinst Inc. registered in the South Korea 
and other countries. Other company and product names 
mentioned herein may be trademarks of their respective 
companies. 
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Made in KOREA 
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製品巧証書 


Audinst 

www.audinst.com 


モデル名： HUD-mxl 
シ I 」アル番号： 
保証期間： 2年間 


(フ IJ ガナ） 

お名前 

ご住所 干 - 

電話番号 （ ） 

ごミち意:版売ち印な S びに購入日の記入がない場合は、お効となりまず。 
販売店が 



株式会社 WiseTech Audinst Japan 代理店 







Audinst 

HiFi Audio Instrument Solution 


HUD-mX1 

Hi-Fi USB Audio DAC & Headphone Amplifier 


Web site : www.audinst.com Contact Us : info@audmst.com 


Copyright © 2009 Audinst Inc. HUD-mxl are trademarks of Audinst. 

Audinst, the Audinst logo, HUD Series and HUD-mxl are trademarks of Audinst Inc. registered 
in the South Korea and other countries. Other company and product names mentioned herein 
may be trademarks of their respective companies. 



